



























































































































































MIDI STREAMER 


NAME VALUE NUMBER DESCRIPTION 

B300 3.6VBAT 70900176 3.6 VOLT/50MA-HR NICAD 

C100 .1 70340100.1 MFD+80 20LV AX.LP.T&R 

C101 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 02 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 03 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 04 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 05 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 06 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 07 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 08 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 09 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Clio .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C111 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 12 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

Cl 13 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C200 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C201 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C202 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C203 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C204 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C205 .1 70340100 .1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C206 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C207 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C208 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C209 10PF 70340050 10 PF 5% TUB.CER.T&R 

C210 10PF 70340050 10 PF 5% TUB.CER.T&R 

C300 .001CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C301 .001CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C302 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C303 .001 CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C304 .001 CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C305 .001 CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C306 .001 CER 70320059 001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C307 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C308 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C309 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C310 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C311 .001 CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C312 .001 CER 70320059 .001 MFD 500VDC Z5F 20% CERAMIC DISC 

C313 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C314 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C315 .1 70340100 .1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C316 .1 70340100.1 MFD +80-20LV AX.LP.T&R 

C317 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C318 .1 70340100.1 MFD+80-20LV AX.LP.T&R 

C400 220A25 70320102 220 MFD 25 VDC LYTIC 

C401 .01 70340011 .01 MFD 10% 50V T/C T&R 

C402 2.2A35 70320200 2.2MFD 35VDC LY.CAP T&R 

C403 1000V35 70320108 1000 MFD 35V RAD.PC MNT. 

C404 .0022 70340004 .0022 MFD 10% 50V T/C T&R 
C405 .001 70340000 .001 MFD 10% 50V MON T&R 

C406 2.2A35 70320200 2.2MFD 35VDC LY.CAP T&R 
C407 .033 70340014 .033 MFD 10% 50V MON.T&R 

CR300 1N4148 70464148 1N4148 75V 10MA SILICON DIODE 
CR301 1N747 70400747 1N747A 3.6V 5% ZENER T&R 
CR302 1N4148 70464148 1N4148 75V 10MA SILICON DIODE 
CR400 MBR350 70420350 DIODE, MBR350 SCHOTTKY 
CR401 1N4003 70464003 1N4003 200V SILICON DIODE 
CR402 1N4003 70464003 1N4003 200V SILICON DIODE 
CR403 1N4003 70464003 1N4003 200V SILICON DIODE 
CR404 1N4003 70464003 1N4003 200V SILICON DIODE 
J300 DIN5PC 71466140 5P/180DEG.R/A PCMNT DIN 
J301 DIN5PC 71466140 5P/180DEG.R/A PCMNT DIN 
J302 DIN5PC 71466140 5P/180DEG.R/A PCMNT DIN 
J303 DIN5PC 71466140 5P/180DEG.R/A PCMNT DIN 
J40 FMP 73711811 M118-212C.B. FEMALE MOLEX PIN 

J41 FMP 73711811 M118-212C.B. FEMALE MOLEX PIN 

L400 250UH 70500250 250 UH FILTER INDUCTOR 
Q300 6534 70406533 MPS-6533/34 TO-92 PNP TRANS 

Q301 2N3919 70403919 SKA-3919 T092 NPN TRANS 

Q400 SAC187 70400187 SAC 187 200V TO 220 TRI 

R100 47K 70240031 47K—1/4W—5%-CF—T&R 

R101 47K 70240031 47K—1/4W—5%-CF—T&R 

R102 47K 70240031 47K—1/4W—5%-CF—T&R 

R200 150 70240001 150—1/4W—5%-CF—T&R 

R201 150 70240001 150—1/4W—5%-CF—T&R 

R202 150 70240001 150—1/4W—5%-CF—T&R 

R203 150 70240001 150—1/4W—5%-CF—T&R 

R204 2.2M 70240040 2.2M—1/4W—5%-CF—T&R 

R209 4.7 70240002 4.7—1/4W—5%-CF—T&R 

R210 47K 70240031 47K—1/4W—5%-CF—T&R 

R300 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R301 2.2K 70240020 2200—1/4W—5%-CF—T&R 


R302 10K 70240025 10K—1/4W—5%-CF—T&R 

R303 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R304 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R305 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R306 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R307 1.3K 70240061 1.3K—1/4W—5%-CF—T&R 

R308 1K 70240017 1K-1 /4W—5%-CF—T&R 

R309 680 70240016 680—1/4W—5%-CF—T&R 

R310 470 70240015 470—1 /4W—5%-CF—T&R 

R311 330 70240014 330—1 /4W—5%-CF—T&R 

R312 270 70240013 270—1/4W—5%-CF—T&R 

R313 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R314 120 70240011 120—1/4W—5%-CF—T&R 

R315 1QK 70240025 10K—1/4W—5%-CF—T&R 

R316 100 70240010100—1/4W—5%-CF—T&R 

R317 10K 70240025 10K—1/4W—5%-CF—T&R 

R318 47 70240008 47-1/4W—5%-CF—T&R 

R319 180 70240012 180—1/4W—5%-CF—T&R 

R320 220 70240058 220—1/4W—5%-CF—T&R 

R321 2.2K 70240020 2200—1/4W—5%-CF—T&R 

R322 T0K 70240025 10K—1/4W—5%-CF—T&R 

R323 3.3K 70240022 3300—1/4W—5%-CF—T&R 

R324 3.3K 70240022 3300—1/4W—5%-CF—T&R 

R400 IK 70240017 IK-1/4W—5%-CF—T&R 

R402 4,7 70240002 4.7—1/4W—5%-CF—T&R 

R403 15K 70240027 15K—1/4W—5%-CF—T&R 

R404 100K 70240034 100K—1/4W—5%-CF—T&R 

R405 4.7K 70240023 4700—1/4W—5%-CF—T&R 

R406 IK 70240017 IK-1/4W—5%-CF—T&R 

RP200 10KPUSIP 70250118 10K PUL UP SIP 5% NETWORK 
U100 68000 70468000 68000 MICROPROCESSOR, 8MHZ 
U101 43256 70480032 32X8 CMOS STATIC RAM 

U102 43256 70480032 32X8 CMOS STATIC RAM 
U103 74HCT10 70430010 74HCT10 CMOS 
U104 PROMMD1 99090023 27C256-250 (PROM MD #1) 

U105 PROMMD2 99090024 27C256-250 (PROM MD #2) 

U106 74HCT138 70420138 74HCT138 I.C. 3 TO 8 DECODER 
U107 74HCT138 70420138 74HCT138 I.C. 3 TO 8 DECODER 
U108 74HCT138 70420138 74HCT138 I.C. 3 TO 8 DECODER 
U109 2064 70480008 8K X 8 CMOS STATIC RAM 

U110 2064 70480008 8K X 8 CMOS STATIC RAM 

U111 74HC32 70410032 74HC32P I.C. 

U114 74HCT10 70430010 74HCT10 CMOS 
U115 74HC32 70410032 74HC32P I.C. 

U201 74HCT74 70430074 74HCT74 CMOS DUAL FLIP FLOP 

U202 7406 70407406 7406 HEX INVERTER 

U203 WD1772 70401772 WD1772 DIS DR. CONTROLLER 
U204 74HC574 70410574 74HC574 OCTAL REGISTER 
U205 74HCT245 70400245 74HCT245 
U206 74HCT245 70400245 74HCT245 

U207 74HCU04 70400104 74HCU04 HIGH SPEED CMOS INVERTER 

U208 74HC148 70400148 74HC148 LINE PRTY ENCODER 

U209 CD4020 70404020 74 HC4020 BINARY COUNTER 

U211 74HC04 70410004 74HC04 HEX INVERTER 

U3Q0 6N138 70400138 6N138 OPTOCOUPLER 

U301 74HC04 70410004 74HC04 HEX INVERTER 

U302 MC6850 70406850 HD6850 

U303 74HC574 70410574 74HC574 OCTAL REGISTER 

U304 6N138 70400138 6N138 OPTOCOUPLER 

U305 MC6850 70406850 HD6850 

U400 L296VR 70400296 L296 SWITCHING VLTG REG. 

Y200 16MHZ 70800009 16MHZ CRYSTAL 


SWITCH BD. 

NAME VALUE NUMBER DESCRIPTION 

SW100 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW101 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW102 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW103 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW104 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW105 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW106 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW107 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW108 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW109 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW110 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW111 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW112 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW113 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW114 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 
SW115 ECG320 71322125 ECG#320 SHORT SHAFT MOM. 




